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PART III 
Public Works Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


1,750 


നമ്പർ ഇ .എൽ. ടി .എൻ.7 / 2016 - 17 . 

2017 ജനുവരി 10 . 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വൈദ്യുത വിഭാഗം 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
പുനർ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
23- 2- 2017 വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ 
ദിവസം 3.30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കു ന്ന തുമാ ണ് . പ്രസ്തുത ദിവസം അവധി യാ യാൽ 
അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
നമ്പർ - പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 


2 ,250 


3 13 / 2016 - 17 - മലപ്പുറം ജില്ലാ സ്റ്റേഷനറി ഓഫീസിൽ 
എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ഫാൻ സ്ഥാപിക്കലും കമ്പ്യൂട്ടർ 
നോഡ് സ്ഥാപിക്കലും - 50,000 

| 1,250 
14 / 2016 - 17 - മലപ്പുറം വിശ മ മന്ദിരത്തിലെ 

വൈദ്യുത പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളുടെഅടിയന്തിര 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 70,000 
5 15 / 2016 - 17 - പട്ടികജാതി വികസനം-പാണ്ടിക്കാട് 

സർക്കാർ ഐ . ടി . ഐ . - ൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നോഡ് 
സ്ഥാപിക്കലും പവർ പ്ലഗ്ഗ് സ്ഥാപിക്കലും - 

- 90 , 000 
6 16 / 2016 - 17 - മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണ സബ് 

ജയിലിൽ അടുക്കള നവീകരണവും കിണറിൽ 

മോട്ടോർ പമ്പ് സ്ഥാപിക്കലും - 38,000 
7 17 /2016 - 17 - മലപ്പുറം മുണ്ടുപറമ്പിലെ സർക്കാർ 
എൻ. ജി. ഒ. ക്വാർട്ടേഴ്സ് ടൈപ്പ് II 1/ 1 വൈദ്യുത 
പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
-- 50,000 

1,250 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ( നികുതിഉൾപ്പെടെ) - 

ക്രമനമ്പർ 1, 2, 4, 5 ഇവയ്ക്ക് 500 + വാറ്റ് ( 25) =525, 

ക്രമനമ്പർ 3, 6, 7 ഇവയ്ക്ക് 300 + വാറ്റ് ( 15 ) = 315 . 
കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത എല്ലാ വിഭാഗവും. 
കാലാവധി 30 ദിവസം. 


950 


3, 125 


1 11 / 2016 - 17 - സർക്കാർ കോളേജ്, മലപ്പുറം- പ്ലാൻ 

2015 - 16 - വൈദ്യുത പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളുടെ 

അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 1,25,000 
2 12/ 2016 -17 - മലപ്പുറം സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ 

ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ 
നോഡ് സ്ഥാപിക്കൽ - 1,42 ,000 


3 , 550 


341 


31st JAN. 2017] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd.gov.in - ൽ (1) 

(2) 

(3) 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിക്ക് 10 ദിവസത്തിനുമുമ്പ് 
മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് 

- 3 220/2016- 17 - കണ്ണൂർ പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് 
എടുക്കേണ്ടതും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 

ആയുർവ്വേദ കോളേജിലെ ( ആർ. എം. ഒ. 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത വിഭാഗം), മലപ്പുറം എന്ന 

സൂപ്രണ്ട്) ടൈപ്പ് 4 ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ നിർമ്മാണം 
വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

വൈദ്യുതീകരണം - 2,19, 430 

- 5,500 
ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

221/ 2016 - 17 - കണ്ണൂർ മടായി ഗവൺമെന്റ് 
ദർഘാസുകൾ രജിസ്ട്രേഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന 

വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ 
മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യുള്ളൂ. ത പാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന 

(ആൺകുട്ടികൾ) കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . 

വൈദ്യുതീകരണം - 4,12 ,933 

10 , 400 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 00598080096 ( 02 ) എന്ന 
ശീർഷകത്തിലും നികുതി ( വാറ്റ്) വില 0040001119901 എന്ന - 5 222 /2016 - 17 - കണ്ണൂർ ആറളം പ്രാഥമികാരോഗ്യ 
ശീർഷകത്തിലും വെവ്വേറെ ചലാനുകൾമുഖേന ട്രഷറിയിൽ 

കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം- വൈദ്യുതീകരണം - 
ഒടുക്കിയതിന്റെ രസീത് ടെണ്ടർ പമാ ണ ങ്ങ ൾ ക്കൊപ്പം 

3,04,718 

7 , 700 
ഹാജ രാ ക്കേ ണ്ട താ ണ് . കരാ റു കാ രുടെ നില വി ലു ള്ള 
ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യ പ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട 

ദർ ഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1, 3 
ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ - 200 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ - ഇവയ്ക്ക് 500+ നികുതി 25, ക്രമനമ്പർ 2- ന് 600+ നികുതി 

ടൈപ്പ് ചെയ്തത് എന്നിവ ആവ ശ്യ മായ മറ്റു രേഖ കൾ 30, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 900 + നികുതി 45, കമനമ്പർ 5- ന് 
സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- 700+ നികുതി 35. 
ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിൽ 

- പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി കമനമ്പർ 4 - ന് 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 

45 ദിവസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 30 ദിവസം. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - എ , ബി , സി വിഭാഗം 

കരാറുകാർ. 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 

- ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www. keralapwd. gov.in - ൽ 
കാര്യാലയം, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിക്ക് 10 
വൈദ്യുത വിഭാഗം, 

ദിവസത്തിന് മുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, മലപ്പുറം, 

( ഒപ്പ്) 

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേ ണ്ടതും എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
പിൻ - 676 505 . 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഫോൺ: 0483 - 2733937 

എഞ്ചിനീയർ. 

എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത വിഭാഗം), 

കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് 

സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 
നമ്പർ ഇ .എൽ. ഡി. ടി .എൻ./ 28 / 2016 - 17. 2017 ജനുവരി 10. 

- ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽമുഖേന 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെ പറ യുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വൈദ്യുത വിഭാഗം 

മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . തപാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 

കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ്ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 2 -2 - 2017 - ന് - ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059 - 80 -800- 96 (02 ) എന്ന 
3 മണിവരെ സ്വീക രിക്കു ന്നതും അന്നേദിവസം 3 . 30 - ന് 

ശീർഷകത്തിലും നികുതി 0040 -00- 111-99 എന്ന ശീർഷകത്തിലും 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 

ടഷ റി യിൽ ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീത് ടെണ്ടർ പമാ ണ 
പസ് ത ദിവസം അവധി ആയാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി 
ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതു 

ത്തോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ 
മായിരിക്കും. 

നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, 

നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ | 200 - ന്റെ 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 

മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത്എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 

രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
അടങ്കൽ തുകയും 

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിൽ 
- (2 ) 

( 3 ) 

നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
218 / 2016 - 17 - കോഴിക്കോട് കൊടിയത്തൂർ ഗ്രാമ 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
പഞ്ചായത്ത്- പശ്ചിമഘട്ട വികസന പദ്ധതി 

ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 
കള്ളന്തോട് പമ്പ് ഹൗസ് വൈദ്യുതീകരണം 
- 2 ,49, 434 

- 6 , 300 

എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
219 /2016 - 17 - ആസ്തി വികസനഫണ്ട്-കണ്ണൂർ 

കാര്യാലയം, പൊതുമരാമത്ത് 
നിയമസഭാമണ്ഡലം- കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് ടൗൺ 

വകുപ്പ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), 
ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ 
(താഴെ നിലയിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ്മും രണ്ടാം 

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, 
നിലയിലെ രണ്ടാം ക്ലാസ്മും) നിർമ്മാണം 

കോഴിക്കോട്-673 020, 

( ഒപ്പ്) 
വൈദ്യുതീകരണം - 2,99,155 

7 ,500 ഫോൺ: 0495- 2371857. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഇ .എൽ.എസ്. ഡി . ടി.എൻ./ 22 /2016- 17 , 2017 ജനുവരി 18. 


-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെ പറ യു ന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വൈദ്യുത വിഭാഗം 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട് 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ 3 - 2- 2017- ന് 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
അന്നേദിവസം 3.30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന തുമാ ണ് . പ്രസ്തുത ദിവസം അവധി 
ആയാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 
കമ് ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത് 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 


- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതു മരാമത്ത് വകു പ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), 

- (ഒപ്പ്) 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, 

അസിസ്റ്റന്റ് 
കോഴിക്കോട്- 673 020 , 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഫോൺ : 0495 -2371857 . 

എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
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171/2016 - 17 - കോഴിക്കോട് സർക്കാർ മാനസിക 
ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ പുതിയതായി സ്ഥാപിക്കുന്ന 
ഫാർമസിക്കുവേണ്ടിയുള്ളപുനർ വൈദ്യുതീകരണ 
പ്രവൃത്തി- 1,90,000 

4 ,800 
- 172/ 2016 -17 - കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് 
വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ 
കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം - കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിന്റെയും 
ടോയ്ലൈറ്റ് ബ്ലോക്കിന്റെയും ക്രമീകരണത്തോട 
നുബന്ധിച്ചുള്ള വൈദ്യുതീകരണ പ്രവൃത്തി - 
1, 80 , 000 

4 , 500 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 500 +25 ( നികുതി). 


പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 5 ദിവസം. 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - എ , ബി , സി വിഭാഗം 
കരാറുകാർ. 


നമ്പർ റ്റി . എ .6 / 2016- 17. 

2017 ജനുവരി 12 . 
കാസറഗോഡ് ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമാസൂത്രണ കാര്യാലയത്തിൽ 
5. 0KVA On - Line UPS കൈമാറ്റവ്യവസ്ഥയിൽ വാങ്ങുന്നതിന് 
പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
- ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പർ, തീയതി എന്നിവ പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും, 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സബ് ഡിവിഷൻ, കണ്ണൂർ- 670 002 
എന്നവർക്ക് സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്/ രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റിൽ 8 - 2- 2017 
മൂന്ന് മണിക്ക് മുൻപായി എത്തിക്കേണ്ടതുമാണ്. താമസിച്ച് 
കിട്ടുന്ന ദർഘാ സു കൾ പരി ഗ ണിക്കു ന്ന ത ല്ല . പ ത 
ദർഘാസുകൾ 8 - 2 - 2017 -ാം തീയതി 3 . 30 - ന് ദർഘാസുകൾ 
സമർപ്പിച്ച ആളുകളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ആധികാരികമായി 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

-- ദർഘാസ് ഫോറവും ഷെഡ്യൂളുകളും പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ( www.keralapwd.gov.in ) 
8- 2- 2017 വരെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 526 “അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപവിഭാഗം, കണ്ണൂർ - ന്റെ 
- പേരിൽ കണ്ണൂരിൽ മാറാവുന്നവിധത്തിലുള്ള ദേശസാൽകൃത 
ബാങ്കിന്റെ ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റായി ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നിബന്ധനപ്രകാരം 200- ന്റെ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ 
തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പിലി മി നറി എഗ്രിമെന്റും ദർഘാസ് 
തുകയുടെ 1 % ( 1,400 ) EMD - യും ദർഘാസിനൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താണ്. EMD അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപവിഭാഗം, കണ്ണൂരിന്റെ 
പേരിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയ TSB , NSC - യോ നാഷണലൈസ്ഡ് 
ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റോ ആയിരിക്കണം. ISO /ISL തുടങ്ങിയ 
സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ സാങ്കേതിക വിവരങ്ങളും 
ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച 
എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 
പ്രവൃത്തി സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നോ അസിസ്റ്റന്റ്എഞ്ചിനീയർമാരുടെ 
കാര്യാ ല യ ങ്ങ ളിൽ നിന്നോ പ്രവൃത്തി ദിന ങ്ങ ളിൽ 
മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 

- ( ഒപ്പ്) 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപവിഭാഗം, 

അസിസ്റ്റന്റ് 
കണ്ണൂർ- 670 002. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഫോൺ : 0497- 2709896 

എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd.gov.in - ൽ 
ദർഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അവസാന തീയ തിക്ക് 10 
ദിവസത്തിന് മുമ്പ്മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ 
ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേ ണ്ട തും അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് 
( വൈദ്യുത വിഭാഗം), കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും 
ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന 
മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . ത പാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ്ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . 


-- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059 - 80 - 800 - 96 ( 02 ) എന്ന 
ശീർഷകത്തിലും നികുതി 0040 - 00 -111 - 99 എന്ന ശീർഷകത്തിലും 
ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീത്, നിരതദ്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ 
നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, 
നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ - 200 - ന്റെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത്എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു 
രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
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